WLADYSLAW ILASIEWICZ 


h. artysta dramatyczny, urzędnik „Ligi Pomocy Przemysłowej” 


przeżywszy lat 42, zmarł nagle dnia 28 października 1912 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu krakowskim nastąpi we środę 

dnia 30 b. m. o godzinie 3 po południu na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny 

obrzęd „Liga Pomocy Przemysłowej zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Zna- 
jomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 31 b. m. o godzinie 8 rano w kościele 00. Kapucynów. 


Zaktad pogrzebowy Concordia” J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


